VIRGEN DE FÁTIMA 


La Virgen de Fátima es una figura emblemática de 
la iglesia católica, cuya celebración se realiza cada 
13 de mayo por la referencia que tiene su historia 
relacionada con apariciones sucedidas a comienzos 
del siglo 20 en un poblado de Portugal, y que tuvo a 
tres niños como protagonistas. 


Formalmente conocida como Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima, se trata de una advocación con 
que se venera en el catolicismo a la Virgen María 
por su aparición terrenal, acreditada por la Iglesia, 
ocurrida en 1917. 


En línea con otras apariciones marianas, tuvo su 
origen en los testimonios de tres pastores, llamados 
Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes 
afirmaron haber estado cara a cara con María en la 
Cova da lria, Fátima, en Portugal, entre el 13 de 
mayo y el 13 de octubre de aquel año. 


El actual santuario, cuyo nombre completo es 
Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 
está construido en el mismo lugar donde la Virgen 
se apareció a los tres niños. 


APARICIÓN DE LA VIRGEN 
DE FÁTIMA 


Esa fue la primera de las seis apariciones que 
tendrán los tres pastores hasta octubre: siempre en 
día 13, excepto en el mes de agosto, cuando del 13 
al 15 son retenidos por autoridades del pueblo. 
Igualmente, la Virgen de Fátima aparecerá ante los 
tres niños el día 19. 


En octubre de 1930, el obispo de Leiria declara las 
visiones dignas de fe, autorizando el culto a Nuestra 
Señora de Fátima. 


En todas sus apariciones la Virgen hizo un especial 
énfasis sobre el rezo del Rosario, y les pidió a los 
niños que cuando lo rezaran, después de cada 
misterio dijeran: 


“*Oh Jesús perdónanos por nuestros pecados, 
líbranos del fuego infierno y lleva al cielo a 
todas las almas, especialmente las más 
necesitadas de tu Divina Misericordia””. 


La Virgen también pidió la construcción de una 
capilla en el lugar de los hechos, hoy el Santuario de 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 


Los 3 pastorcillos informaron que la Virgen también 
les había hablado de la muerte prematura de los dos 
pequeños hermanos, agregó que Lucía 
permanecería en la Tierra durante mucho tiempo. Y 
así fue. Francisco y Jacinta, murieron entre el año 
1919 y 1920 de gripe. Lucía ingresó en el orden de 
las Hermanas de Santa Dorotea en 1925 y en 1948 


pasó entre las Carmelitas del convento de Coimbra, 
donde permaneció hasta su muerte en 2005. 


EL MILAGRO AL SOL 
ANUNCIADO POR LA 
VIRGEN 


Eran miles de peregrinos que comenzaron a llegar a 
Fátima apenas se extendió el rumor de las 
apariciones de la Virgen. 


El 13 de octubre, una multitud de hasta 100 mil 
personas, entre ellas numerosos periodistas, 
presenciaron el «milagro del sol». 


Esta era una señal que había sido anunciada por la 
Virgen María, después de una lluvia torrencial que 
empapó el suelo y la ropa, el cielo se abrió y vieron 
como el sol cambió de color, tamaño y posición 
durante unos diez minutos. Después de lo 
acontecido, la ropa y el suelo aparecieron 
repentinamente secos. 


Fue la última aparición de la Virgen de Fátima. 


